جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2158 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الاقتدار للبنات 








1 | 429221585001 | أشرقت حيدر جميل طارش ||| 66 | 50 | 50 | 75 | نجج | 24 
3 | 1421922158008 _| أية سالم هلال نيبي 000 | 63 | 38 | 23 | 52 | بس | 0 
5 | 1421922158005 | ابرار ضياء طالب رشيد _| 59 | 69 | 50 | 50 | ناجم | 28 
6 | 1421922150006 | احلامنصيف اح جواد 222 | 59 | 50 | %3 | 33 | مس 0 
8 | 1421922158008 | اديان علي عزت جاسم ____| 57 | 50 | 50 | 58 | نجج | 215 
و | 1421922158009 | اسراء احمد محمد محمود | 78 | 70 | 8 | 0 | نجج | 306 
0 اسراء سعدون طعمه ناهض ”7 | 5# | 6 | اة | تج | 240 
11 | 1421922158011 _] اسراء ماجد موحان نعيس | 60 | 55 | 42 | م | مس | 0 
3 | 1421922158013 _| ام البنين عمار كاظم نهم | 54 | 39 | 55 | 50 | مل | 0 
4 | 1421922158014 _| امنيه مروان ناصر حسين | 56 | 50 | 50 | 33 | مسل | 0 
5 | 1421922158015 _| انوار عمار جاسم ظاهر ا | 76 | 63 | 80 | 95 | نجج | 34 
6 | 1421922158016 _| ايات احمد محمد حسن | 59 | 50 | 6 | 50 | نجج | 25 
7 | 1421922158017 _| ايات علي صالح حسن ااا | 60 | 50 | 62 | 50 | ااج | 222 
8 | 1421922158018 | ايات ميثم محمد حسن | 63 | 60 | 92 | 80 | ااج | 25 
9 | 1421922158019 | ايمان عمار ابراهيم محمد ا | 62 | 50 | 54 | 6 | اج | 22 
0 | 1421922158020 _| بان احمد توفيق كاظم______| 57 | 51 | 69 | 50 | اج | 27 
2 | 1421922158021 _| بلسم حسن شاكر علي _____| 50 | 53 | 50 | 4 | مسل | 0 
2 | 1421922158022 | بنين بسمان عباس جبار________| 88 | 79 | 92 | 77 | اج | 36 
3 | 1421922158028 _| بنين ثامر عودةمزبان ||| 64 | 57 | 56 | 6 | نجج | 28 
24 4 | بنين حسين جابر ثامر 61 50 50 50 ناجح 211 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2158 رقم الصفحة من 2 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الاقتدار للبنات 


5 | تبارك عبد الخالق خليل ابراهيم 041 1L4‏ 









E 
تقى ليث علي لاي‎ | 1421922158026 | 6 
| 110100 تقى ياسر خضير عباس‎ | 1421922158027 | 7 
20 ََ 
297 27 

جنات 


0 


| 6 | 42 | كك 


: 


1 | 1421922158031 | جنة فؤاد قاسم عبد الوهاب 
2 | 1421922158032 | جوانة خميس زيدان خلف 


: 


3 | 1421922158033 | جيهان مهند علي نجم | اجج | 241 
4 | _1421922158034 | حنين عادل غانم بطي 10-0202070 | | نج | 304 


50 50 35 36 مكمل 


8 ]| 1421922158050 | زهراء حسين حرج عزيز 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة الاقتدار للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2158 رقم الصفحة من 3 إلى 6 


49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 


72 





| 142022159051 | زهراء حيدركريم صكيان _____| 61 | 5 | %6 | 55 | 
| 02552 | زهراء رياض جواد كاظم ا | 81 | 84 | 6 1 9 
١‏ 1421622158055 | زهراء ضياء سعدون عيدي ‏ | 50 | 50 | 69 1 62 
| 42192215805 | زهراء علي بدن مناتي ا | 5 | 5 | | mG‏ 
١‏ 12122158056 | زهراء محمد عبد الرزاق دقل | 50 | 42 | 0 0 
_ 22259097 | زهاء مدير خليل إبراهيم ا | 50 | 57 | 1 0 

يوسا 52 | o | a‏ 
١‏ 259056 ]| زيلب سلام جسن مظوم ا | 5 | 64 | 5 o‏ 
١‏ 1421922158060_| زينب علي بحي جاسم ا | 69 | 8 | arm”‏ 
5 إزينب عار محمد جواد 0 | 5 | 59 | 2 o‏ 


8 | زهراء يوسف صبار حسون 





0 


! 


ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 


1421922158062 | زينة علي فاضل عباس ا | 50 | 63 | 31 | 69 | مد ا 
_1421922158063_ | زينة فريد نجم عبد السادة _ | 63 | 65 | 26 | 50 | مط آ 
1421922156064 | زينة نجاح عبد النبي جياد ا | 92 | 97 | 100 | 99 | ااج 
1421922158065_| ساره ضرار خليل صالج 0 | 51 | 72 | 4 | 60 | مسل 
_ 1421922158066_| ساره عمار حمدان عبد ااا | 87 | 94 | 84 | 85 | ااج 
| 1421922158067 _| سجى حيدر جبار مشتت | 50 | 50 | %7 | 24 | مسل 
_ 1421922158068_| سجى قصي صادق خلف ا | 53 | 52 | تسع | غ | مل 
_ 1421922158069_| سمر سيف عبد الكريم محمد | 67 | 69 | 4 | 80 | مل 
_ 1421922158070_| شمس احمد قاسم يحيى ا | 88 | 91 | 93 | 93 | اج | 
1421922156071 | شمس بشار سالم كاظم | 60 | 50 | %6 | 50 | مل 
_ 1421922158072_| شمس نهاد كاظم عبد الحسين ا | 60 | 69 | 20 | 72 | مل 
1421922156073 | شهد احمد مهدي وهاي ااا | 90 | 74 | 50 | 84 | اج 
_ 1421922158074_| شهد راقع علوان عبد ااا | 62 | 64 | 21 | 50 | مسل 
50 50 51 50 ناجح 


142192215876 





شهد قاسم كاظم سلمان 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 






202 
340 
221 
214 
207 


221 
204 


388 


350 


365 


298 


201 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة الاقتدار للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2158 رقم الصفحة من 4 إلى 6 





73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


92 
93 
94 
95 
96 





14223 07 
1421922158078 
14219209 
142192215800 
1142 01 
14219202 
1423 4 
14423 5 
14422 06 
11423 07 











أصفاخالدشارمشي 2 | 52 | 60 | 23 | 
شى محمود عباس الإ 806 | 77 | 73 
اضيةاسدظفعس ‏ | 9ة | 6 | 7 
| طية تارتس عبد رصا | 74 | 95 | 65 
اطيةبراضمعيسنجي | 55 | 50 | 29 
اغبي مر صيع حنتوش | 72 | 64 | 0 
اش 86 | 95 | 0o‏ 


عفران عمار عيد العباس حسن 
فاطمة احمد عبد الكاظم عبد العباس 


طيبة احمد عزيز ناصر 
غدير عبد المنعم فاضل عودة 








جح 


" 


جع 
جع 
جع 
جع 


جح 


١‏ 21922150089 | فاطمة خاد علي شدهن ‏ | 5 | 727 | 4 | 5 | س 
١‏ 14292215090 | قطمةرياض هتورحيمة ‏ | 50 | 6 | 5* | 20 | س 
١‏ 22159091 | قاطمة عامر فزع سماعيل | 65 | 77 | 42 | 6 | س 
١‏ 2502 | قاطمة علي ظف تصر | 77 | 94 | 62 | 80 | س 
| 022150095 | قاطمة علي طالب على | 63 | 85 | 4 | 5 | س 
١‏ 142922150096 | قاطمة محمد مصن حصين ‏ | 56 | 67 | 4 | 3 | س 
١‏ 1421922150097 | قاطمة محمد مطلك عييد | 60 | 65 | 1ة | 8 | سا 
١‏ 201596 | قك قاسم فيص لامر | 55 | 78 | 50 | 57 | س 
١‏ 1421922159099 | فرج صادق مهدي كطع | 51 | 7 | 2 | 62 | س 
١‏ 142192215610 | فرج عباس مصن مزع | 50 | 6 | 3 | 5 | e‏ 
0 | فرح وسام عدن يسين | 64 | 71 | 6 | 5 | e‏ 
| 222156105 | كور زاهر يحبى عبد الصاحية | 50 | 7 | 3 | 50 | سا 
١‏ 215614 | كوش زياد طرق كاظم ا | 34 | 57 | 6 | 5 | س 
50 70 22 35 مكمل 


14219205 


مرام محمد مزاحم علي 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


0 
311 


205 


321 
218 
259 
329 
371 


313 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


متوسطة الاقتدار للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2158 رقم الصفحة من 5 إلى 6 





100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 





1421922158113 ملاك مشتاق حسين علي 


5 13*52 منار عبد المهدي جبار غضيب 


86 | 698 | 

0 84 | 8&8 | 89 | 77 | نجع 
6 | 0 | 5 | 62 | اج 
| 50 | 61 | 35 | 34 _ 

| 84 | 8&7 | 6 | 741 | نم 
| 1421922158111 ]| مريم ماجد قدري مهدي ااا | 51 | 67 | 50 | 59 | نه 
| 8 | 8&7 | 8&8 | 72 | نم 
71 | 8 | 6 | 67 | نه 
| 0 | 8&2 | 5 | 62 | نم 
| 121922158117_| منة الله عمار علي جير | 50 | 65 | 50 | 50 | نل 








77 


1 


11 


72 


5 
5 
67 جح 
5 


جح 


| 1421922158118 | ميسون علي عبد الحسن جبار ا | 50 | 82 | 83 | 60 | نجي 
| 1421922158119 _| نيا عباس فاضل فرحان ا | 72 | 77 | 69 | 6 | نج 
| 1421922158120 | نجوم مهند حمد على ااا | 80 | 83 | 81 | 86 | نج 
| 1421922158121_| نور الهدى جليل خالد عبد الجبار ا | 62 | 92 | 76 | 6 | نج 
| 1421922158122 | نور الهدى سعد عطيه شمخي ا | 50 | 6 | 50 | 59 | نج 
| 1421922158123 | نور الهدى علي جبار حسن ا | 50 | 72 | 50 | 52 | نج 
| 1421922158124 | نور الهدى ليث محمد حسون ا | 83 | 84 | 78 | 69 | نج 
| 1421922158125 _| نور زياد عبد الحسن خشان ا | 50 | 82 | 50 | 50 | تع | 
| 1421922158126 | نور طارق عيدان محسن | 50 | 565 | 30 | 50 | سطس | 
| 1421922158127_| نور طالب حسين مظلوم ا | 54 | 5 | غ | 59 | مل 
| 1421922158128 | تور محمد جاسم هادي ___| 50 | 59 | 75 | 6 | نج 
| 1421922158129 | نور محمد حسن حسين | 93 | 100 | 10 | 86 | نجي 
| 1421922158130 _| نور محمد قليج حسن اا | 69 | 76 | 6 | 62 | نج 
52 67 50 50 ناج 


142192512 


نورس اياد صدام حميد 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


0 
338 
296 


328 
227 
325 
272 
245 
215 
275 
283 
330 
298 
24 
224 
314 
232 


234 
379 
268 
219 








مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 2158 رقم الصفحة من 6 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة َ متوسطة الاقتدار للبنات 


[تسلسل|__الرقالامتحقي_ ]> اسملطفب ]| العربية_ | الانطيزية | _لرياضيات | العياء | _انتيجة_ | _المصموع_ | 
Bs | 2‏ 
ww | TT | 4 | 0 | 5‏ 









: 


126 | 1421922158138 
127 | 1421922158139 
9 | 1421922158141 | سجى نوري هاشم حميد _____| 67 | 98 | 65 | 82 | نجع | 32 
0 ] 1421922158142 | شهد علي حسين علي 202020200 |[ 53 | 61 | 22 | 44 | مل | 0 
2| 1421922158144 | رسل سنان سفير عبد النبي ___| 50 | 29 | 24 | 50 | مسل | 0 
3 | 1421922158145 | مريم مثنى عبود جاسم ___| 63 | 4 | 3&6 | 6 | سل | 0 
لممتحنون 


نسبة النجاح 


٠. 
3 : 


شرتو اشبة انو 


3 





13 












برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


